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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1830 

“ 1 Οκτωβρίου 1999 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οικισμού 
«ΝΑΥΠΛΙΟ II» 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Κ. 

(Συνεδρίαση 30/20.5.1999 θέμα 54) 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 περί της κατ' όροφον 
ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 1024/1971 
και τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα. 

β) Τις διατάξεις του Α.Ν. 163/1967, όπως τροποποιήθη¬ 
κε και αντικαταστάθηκε με τα Ν .Δ. 946/1971 και 145/1973. 

γ) Τη με αριθμό 3704/7-4-99 Πράξη της Συμβολαιογρά¬ 
φου Ναυπλίου Αικ. Τσόλη περί καταθέσεως του σχετικού 
φακέλου του Οικισμού «Ναύπλιο II», στον οποίο περιλαμ¬ 
βάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδιο Γενικής 
Διατάξεως του Οικισμού, σχέδιο αρίθμησης - κλήρωσης, 
σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών ως και τα σχετικά 
στοιχεία κοστολόγησης, προβαίνουμε: 

Στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του Οι¬ 
κισμού της πόλεως Ναυπλίου του νομού Αργολίδας (α¬ 
ριθμός Οικισμού II) στίχοι δέκα οκτώ (18), κατοικίες εκα¬ 
τόν σαράντα οκτώ (148), με ημερομηνία κλήρωσης 4.3.90, 
αριθμό πολεοδομικής μελέτης 11294/8α/15.5.89, που α¬ 
νοικοδομήθηκε με δαπάνη ΟΕΚ σε ιδιόκτητο οικόπεδο. 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1.0 παραπάνω οικισμός οικοδομήθηκε επί οικοπέδου ε- 
κτάσεως μέτρων τετραγωνικών πενήντα ένα χιλιάδες, εν¬ 
νιακόσια εβδομήντα μέτρα και ογδόντα εκατοστά, 
(51.970,80 μ 2 ), που ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, 
νομή και κατοχή του Ο.Ε.Κ. ορίζεται δε με τα στοιχεία Α- 
Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Θ'-Κ4-Κ3-Κ2-ΚΙ Κ-Λ-Α και Μ-Ν-Ψ-Χ-Υ-Τ-Ρ- 
Π-Ο-Ξ-Μ, που φαίνονται στοί 1294/Α/8/15.5.89 σχέδιο α¬ 
ρίθμησης - κλήρωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Κ. 

Συνολικά η έκταση αποτελείται από δύο (2) τμήματα, 
που συνορεύουν περιμετρικά: 

ΤΜΗΜΑ 1 

Βόρεια: Επί πλευράς Ε - Ζ - Η με ιδιοκτησίες Εμμανουήλ 
Τριανταφύλλου και Ευαγγέλου Τριανταφύλλου και επί 


πλευράς Θ' - Κ4 - Κ3 με δρόμο πλάτους 10 μ. και πέραν αυ¬ 
τού με ιδιοκτησία Πολυξένης Βελημπασάκη. 

Ανατολικά: Επί πλευράς Ε - Δ - Γ- Β -Α -Λ με σιδηροδρο¬ 
μική γραμμή ΟΣΕ και πέραν αυτής με ιδιοκτησία ΟΕΚ, 
τμήμα 2. 

Νότια: Επί πλευράς Λ - ΚΙ - Κ2 με ιδιοκτησία I. Γκούμα. 

Δυτικά: Επί πλευράς Η - Θ - Θ’ με ιδιωτικό δρόμο πλά¬ 
τους 8,0 μέτρων και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Πολυξέ¬ 
νης Βελημπασάκη και επί πλευράς Κ3 - Κ2 ιδίας ιδιοκτη¬ 
σίας. 

ΤΜΗΜΑ2 

Ανατολικά: Επί πλευράς Τ -Υ -X - Ψ με παλιά σιδηρο¬ 
δρομική γραμμή ΟΣΕ και πέραν αυτής με αστικό πράσινο. 

Νότια: Επί πλευράς Ψ - Ν - Μ με οικισμό ΟΕΚ «Ναύπλιο 

I». 

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς Μ-Ξ-Ο-Π-Ρ-Τμε σιδη¬ 
ροδρομική γραμμή ΟΣΕ και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Ο¬ 
ΕΚ Τμήμα I, οικισμού «Ναύπλιο II». 

2. Το ανωτέρω οικόπεδο βρίσκεται στη θέση Γλυκειά 
της Περιφέρειας του Δήμου Ναυπλιέων και φαίνεται μετά 
στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Α και Μ-Ξ Ο-Π-Ρ-Τ-Υ-Χ-Ψ- 
Ν-Μ στο από 2/78 Τοπογραφικό Διάγραμμα καθώς και με 
τα στοιχεία Θ- Ι-Κ-ΚΙ - Κ2-Κ3-Κ4-Θ'-Θ στο από 2/79 Τοπο- 
γραφικό Διάγραμμα, ακριβή αντίγραφα των οποίων είναι 
υπογεγραμμένα από το μηχανικό του ΟΕΚ Σίμο Δημη- 
τριάδη και βρίσκονται κατατεθειμένα στη Συμβολαιογρά¬ 
φο Ναυπλίου Αικ. Τσόλη στο φάκελο του Οικισμού και πε¬ 
ριήλθε στην κυριότητα του ΟΕΚ από αγορά από τους Ιω¬ 
άννη Νικ. Δουρούτη, Μαρία σύζ. Ιωάννη Δουρούτη και 
Πολυξένης σύζ. Κλεάνθη Βελημπασάκη σύμφωνα με τα 
υπ’ αριθμ. 3512/78, 6087/79 και 7398/79 συμβόλαια του 
συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χαραλάμπους Στα- 
σινόπουλου, που νόμιμα μεταγράφηκαν στα βιβλία μετα¬ 
γραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου στον Τόμο 
238,247,254 και Αριθμό 36,5,55. 

3. Επί της ανωτέρω οικοπεδικής έκτασης εγκρίθηκε η α¬ 
νέγερση του οικισμού με το από 28.3.88 Προεδρικό Δι¬ 
σταγμό (ΦΕΚ 362 Δ'-13.5.88). 

4. Από το ανωτέρω οικόπεδο διατέθηκαν για Δημοσίους 
και κοινόχρηστους χώρους μέτρα τετραγωνικά τριάντα 
τρεις χιλιάδες επτακόσια πέντε και ογδόντα εννέα εκατο¬ 
στά (33.705,89 μ 2 ). 

Η έκταση αυτή ανήκει κατά κυριότητα στον ΟΕΚ και δε 
μεταβιβάζεται στους Οικιστές με τη μεταβίβαση σε κάθε 
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έναν από αυτούς της αυτοτελούς οριζοντίου ιδιοκτησίας 
του. 

Στην κυριότητα του ΟΕΚ παραμένει, επίσης και δε με¬ 
ταβιβάζεται στους Οικιστές έκταση μέτρων τετραγωνι¬ 
κών δύο χιλιάδων διακοσίων έξι και ογδόντα τεσσάρων ε¬ 
κατοστών (2.206,84 μ 2 ). 

5. Ο Οικισμός αυτός, οικοδομήθηκε επί της υπολοίπου 
εκτάσεως εμβαδού τετραγωνικών μέτρων δέκα έξι χιλιά¬ 
δων πενήντα οκτώ και επτά εκατοστών (16.058,07 μ 2 ), η ο¬ 
ποία μόνη αυτή αποτελεί το οικόπεδο με την παρούσα 
πράξη συνιστώμενων οριζοντίων αυτοτελών ιδιοκτησιών 
του Οικισμού και μεταβιβάζεται στους Οικιστές - με τη με¬ 
ταβίβαση με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες τους και κατά το 
ποσοστό εξ αδιαιρέτου, που αναλογεί σε κάθε μία από αυ¬ 
τές. 

6. Στο από 15.5.89 σχέδιο Αρίθμησης - Κλήρωσης (ΦΕΚ 
362 Δ' 13.5.88) ολόκληρο το εκ μέτρων τετραγωνικών πε¬ 
νήντα ένα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα και ογδόντα 
εκατοστών (51.970,80 μ 2 ) οικόπεδο εμφανίζεται με τα αλ¬ 
φαβητικά κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Θ'-Κ4- 
Κ3-Κ2-Κ1 -Κ-Λ-Α και Μ -Ν -Ψ-Χ-Υ-Τ-Ρ-Π-Ο-Ξ-Μ. Η κόκκινη 
και πράσινη επιφάνεια του σχεδίου τούτου είναι εκείνη, 
που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους 
και η μπλε και κίτρινη είναι οι επιφάνειες εκείνες, που πα¬ 
ραμένουν στην κυριότητα του ΟΕΚ. Η λοιπή επιφάνεια 
του σχεδίου τούτου, αποτελεί το οικόπεδο του Οικισμού. 

Β) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ Ο¬ 
ΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Ο Οικισμός, που χαρακτηρίζεται με τον λατινικό αριθμό 
II, έχει ανεγερθεί στο προαναφερόμενο οικόπεδο και πε¬ 
ριλαμβάνει συνολικά εκατόν σαράντα οκτώ (148) κατοι¬ 
κίες, διατεταγμένες σε δέκα οκτώ(18) στοίχους, εκ των ο¬ 
ποίων οι δώδεκα (12) στοίχοι αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 
διώροφα κτίρια με συνολικό αριθμό εξήντα (60) διαμερί¬ 
σματα και οι υπόλοιποι έξι (6) στοίχοι αντιστοιχούν σε έ¬ 
ντεκα (11) τριώροφα κτίρια με συνολικό αριθμό ογδόντα 
οκτώ (88) διαμερίσματα. 

Οι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες, που συνιστώνται 
και διέπονται από τις παραπάνω διατάξεις είναι οι παρα¬ 
κάτω αναφερόμενες και λεπτομερειακά περιγραφόμε- 
νες. 

Στοίχος 1 

Ο στοίχος ένα (1) τύπου 232β περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό 1,2,3,4,5 και 6 διώροφες κατοικίες που φαίνονται στο 
υπ’ αριθμ. Α/1 λ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ αριθμ. 

11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Το διαμέρισμα 1 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοοτά 
(65 % 0 ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61 ) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 2 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 


κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 3 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια,καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με το υπ’ αριθμ. ένα (1) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. πέντε (5) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 4 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δύο (2) διαμέρισμα ΒΑ με κοινόκτη- 
το οικόπεδο ΝΑ με το υπ’ αριθμ. έξι (6) διαμέρισμα και ΝΔ 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 5 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με το υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 6 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. τέσσερα (4) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Στοίχος 2 

Ο στοίχος δύο (2) τύπου 232β περιλαμβάνει τις με αριθ¬ 
μό 7,8,9,10,11 και 12 διώροφες κατοικίες που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/1 λ σχέδιο κάτοψης και οτο υπ’ αριθμ. 
11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νταιωςεξής: 

Το διαμέρισμα 7 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και 
έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 , ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι- 
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ρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά (65 
%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσ¬ 
σερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 8 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 9 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και 
έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά (65 
%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσ¬ 
σερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. επτά (7) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. ένδεκα (11) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 10 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η στομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. οκτώ (8) διαμέρισμα ΒΑ με κοινό- 
κτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δώδεκα (12) διαμέρισμα και ΝΔ με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 11 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. εννέα (9) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 12 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η στομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δέκα (10) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο χώρο 
ΝΑ με κοινόκτητο χώρο και 
ΝΔ με κοινόκτητο χώρο 


Στοίχος 3 

Ο στοίχος τρία (3) τύπου 232Β περιλαμβάνει τις με α¬ 
ριθμό 13, 14, 15, 16, 17 και 18 διώροφες κατοικίες που 
φαίνονται στο υπ’ αριθμ. Α/Ιλ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ 
αριθμ. 11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 13του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 % 0 ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δεκαπέντε (15) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 14 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη ατην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικοπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 15 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δέκα τρία (13) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δέκα επτά (17) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο χώρο 

Το διαμέρισμα 16 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια,καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η στομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δέκα τέσσερα (14) διαμέρισμα ΒΑ με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμ. δέκα οκτώ (18) διαμέρισμα και ΝΔ με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 17 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61 ) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δέκα πέντε (15) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο χώρο 
ΝΑ με κοινόκτητο χώρο και 
ΝΔ με κοινόκτητο χώρο 
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Το διαμέρισμα 18 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. δέκα έξι (16) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο χώρο 
ΝΑ με κοινόκτητοχώρο και 
ΝΔ με κοινόκτητο χώρο 

Στοίχος 4 

Ο στοίχος τέσσερα (4) τύπου 232β περιλαμβάνει τις με 
αριθμό 19, 20, 21, 22, 23 και 24 διώροφες κατοικίες που 
φαίνονται οτο υπ’ αριθμ. Α/1 λ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ 
αριθμ. 11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περι- 
γράφονται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 19 του Ισογείου ορόφου που απστελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και 
έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαι¬ 
ρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά (65 
%ο), που ανπστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσ¬ 
σερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 20 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με το υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 21 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμ. δέκα εννέα (19) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο χώρο και 
ΝΔ με το υπ’ αριθμ. είκοσι τρία (23) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 22 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με το υπ’ αριθμ. είκοσι (20) διαμέρισμα ΝΑ με κοινό- 
κτητο οικόπεδο και 

ΝΔ με το υπ’ αριθμ. είκοσι τέσσερα (24) διαμέρισμα 


Το διαμέρισμα 23 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν αε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (1 04,6 1) και συνορεύει: 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμ. είκοσι ένα (21) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 24 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμ. είκοσι δύο (22) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Στοίχος 5 

Ο στοίχος πέντε (5) τύπου 232Β περιλαμβάνει τις με α¬ 
ριθμό 25 και 26 διώροφες κατοικίες που φαίνονται στο υπ’ 
αριθμ. Α/Ιλ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ αριθμ. 11294/Α8/ 
15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 25 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια,καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν 78,90 μ2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 26 του α ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν 77,90 μ 2 ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 %ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και 
είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Στοίχος 6 

Ο στοίχος έξι (6) τύπου 314 περιλαμβάνει τα με αριθμό 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 
42 διαμερίσματα σε τριώροφη πολυκατοικία που φαίνο¬ 
νται στο υπ’ αριθμ. Α/2 25.1.85 σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ 
αριθμ. 11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό είκοσι επτά (27) διαμέρισμα του Ισογείου 
ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι- 
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κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και τριά¬ 
ντα εκατοστά (88,30 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δύο χιλιοστά 
(72 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
δέκα επτά μηδέν οκτώ εκατοστά (117,08 μ 2 ). Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο Α με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και Δ με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το με αριθμό είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα του Ισογείου 
ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ) , πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δ ύο και πενήντα εννέα 
εκατοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 
%ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα 
Το με αριθμό είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου που αποτελείταιαπό τρία υπνοδωμάτια καθισπκό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 , 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής σπς 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα έξι (136%ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ (178%ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα (30) διαμέρισμα του Α’ ορόφου 
που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46%ο) 

, που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με το υπ’ αριθμ. είκοσι εννέα (29) διαμέρισμα και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα 
Το με αριθμό τριάντα ένα (31) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 


τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ενενήντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ' αριθμ. τριάντα (30) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα 
Το με αριθμό τριάντα δύο (32) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (83,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ2). 

Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι (136 %ο) α¬ 
ντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήγτα έξι (196 
%ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα τρία (33) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και 
συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με το υπ’ αριθμ. τριάντα δύο (32) διαμέρισμα και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα 
Το με αριθμό τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα του β’ ο¬ 
ρόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
εκατοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής σπς δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα 
διακόσια ένδεκα (211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. τριάντα τρία (33) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα 
Το με αριθμό τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτ.α, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100.00 μ-ή. 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και ττχν ήντα εν 
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νέα εκατοστά (132,59 μ*). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
πενήντα ένα (151 %») αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - 
(0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. είκοσι οκτώ (28) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Το με αριθμό τριάντα έξι (36) διαμέρισμα του Ισογείου 
ορόφου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εξήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (65,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (54%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ο¬ 
γδόντα επτά και ένδεκα εκατοστά (87,11 μ 2 ). Εχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα (99 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα επτά (37) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Αμε το υπ’ αριθμ. τριάντα ένα (31) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα 
Το με αριθμό τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 
Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. τριάντα επτά (37) διαμέρισμα 
Ν με το υπ’ αριθμ. τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα και 
Δμε κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό τριάντα εννέα (39) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ2). Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης ε¬ 
κατόν σαράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα 


εκατόν εβδομήντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. τριάντα οκτώ (38) διαμέρισμα 
Αμε κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα (40) διαμέρισμα του Β’ ορόφου 
που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια 
ένδεκα (211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμ. τριάντα τέσσερα (34) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα 
Το με αριθμό σαράντα ένα (41) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου, που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής σπς δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. σαράντα (40) διαμέρισμα 
Ν με το υπ’ αριθμ. σαράντα δύο (42) διαμέρισμα και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα δύο (42) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ 2 ). Εχει ποσοστά συμμετοχής σπς 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. σαράντα ένα (41) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Στοίχος 7 

Ο στοίχος επτά (7) τύπου 314 περιλαμβάνει τα με αριθ¬ 
μό 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 57 
και 58 διαμερίσματα σε τριώροφη πολυκατοικία που φαί¬ 
νονται στο υπ’ αριθμ. Α/2 25.1.85 σχέδιο κάτοψης και στο 
υπ’ αριθμ. 11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται ως 
εξής: 

Το με αριθμό σαράντα τρία (43) διαμέρισμα του Ισογεί- 
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ου ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
τριάντα εκατοστά (88,30 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δύο χιλιο¬ 
στά (72%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα επτά μηδέν οκτώ εκατοστά (11 7,08 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128 %ο) 
αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα του Ι¬ 
σογείου ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 
μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου 
οικοπέδου ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενή¬ 
ντα εννέα εκατοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης εκατόν σαράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση 
ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. τριάντα πέντε (35) διαμέρισμα 
Το με αριθμό σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα του Α’ ο¬ 
ρόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία καιτριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
τριάντα έξι ( 1 36 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ (178%ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα έξι (46) διαμέρισμα του Α' ορό¬ 
φου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίαςεξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46%ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμ. σαράντα πέντε (45) διαμέρισμα και 
Δ με το υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα 
Το με αριθμό σαράντα επτά (47) διαμέρισμα του Α’ ο¬ 
ρόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ2) , πο¬ 


σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν σε 
μέτρα τετραγωνικά εκατόντριάντα δύο και πενήντα εννέα 
εκατοστά ( 132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα ε¬ 
κατόν ενενήντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. σαράντα έξι (46) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα 
Το με αριθμό σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα του Β’ ο¬ 
ρόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά(77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ 2 ). 

Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι (136 %ο) α¬ 
ντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα έξι (196 
%ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει 
εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46%ο), 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρήση α¬ 
νελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ' αριθμ. σαράντα οκτώ (48) διαμέρισμα και 
Δ με το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα 
Το με αριθμό πενήντα (50) διαμέρισμα του Β' ορόφου 
που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδό¬ 
ντα τρία χιλιοστά (83%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα έξι (146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα δια¬ 
κόσια ένδεκα (211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμ. σαράντα εννέα (49) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα 
Τόμε αριθμό πενήντα ένα (51) διαμέρισμα του Ισογείου 
ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο), που αντιστοιχούν σε 
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μέτρα τετραγωνικά εκατόντριάντα δύο και πενήντα εννέα 
εκατοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δα¬ 
πάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πε¬ 
νήντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 
% 0 ) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμ. σαράντα τέσσερα (44) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα δύο (52) διαμέρισμα του Ισογείου 
ορόφου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εξήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (65,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (54 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα επτά και ένδεκα εκατοστά (87,11 μ 2 ) . Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα (99 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα τρία (53) διαμέρισμα του Α’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132.59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν 
ενενήντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. σαράντα επτά (47) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ. πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα 
Το με αριθμό πενήντα τέσσερα (54) διαμέρισμα του Α’ 
ορόφου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 % 0 ), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 
Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. πενήντα τρία (53) διαμέρισμα 
Ν με το υπ’ αριθμ. πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα και 
Δμε κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα πέντε (55) διαμέρισμα του Α’ ο¬ 
ρόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ),, 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκατοστά (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 


σαράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν εβδομήντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα έξι (56) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100,00 μ 2 ), ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83%ο) , που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκα¬ 
τοστά (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακό¬ 
σια ένδεκα (211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. πενήντα (50) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με το υπ’ αριθμ, πενήντα επτά (57) διαμέρισμα 
Το με αριθμό πενήντα επτά (57) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου που αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46%ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκατοστά (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμ. πενήντα έξι (56) διαμέρισμα 
Ν με το υπ’ αριθμ. πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό πενήντα οκτώ (58) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93,00 μ 2 ), 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
έναεκατοστά( 123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
σαράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν ενενήντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμ. πενήντα επτά (57) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Στοίχος 8 

Ο στοίχος οκτώ (8) τύπου 232β περιλαμβάνει τις με α¬ 
ριθμό 59,60,61 και 62 διώροφες κατοικίες που φαίνονται 
στο υπ’ αριθμ. Α/Ιλ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ αριθμ. 
11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 59του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η στομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
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ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμ. εξήντα ένα (61) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 60 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(64 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμ. εξήντα δύο (62) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 61 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με το υπ’ αριθμ. πενήντα εννέα (59) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 62 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (77,90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(64 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με το υπ’ αριθμ. εξήντα (60) διαμέρισμα 
Στοίχος 9 

Ο στοίχος εννέα (9) τύπου 2328 περιλαμβάνει τις με α¬ 
ριθμό 63,64,65 και 66 διώροφες κατοικίες που φαίνονται 
ατο υπ' αριθμ. ΑΙ\ λ σχέδιο κάτοψης και στο υπ’ αριθμ. 
11294/Α8/15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 63του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61) και συνορεύει: 
ΒΔ με το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 


Το διαμέρισμα 64 του Α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (77,90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(64 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμ. εξήντα πέντε (65) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 65 του Ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδόν εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκατοστά (104,61 ) και συνορεύ¬ 
ει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμ. εξήντα τρία (63) διαμέρισμα και ΝΔ με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 66 του Α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (77.90 μ 2 ), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(64 %ο), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και είκοσι εννέα εκατοστά (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμ. εξήντα τέσσερα (64) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Στοίχος 10 

Ο στοίχος δέκα (10) τύπου 2328 περιλαμβάνει τις με α¬ 
ριθμό 67,68,69 και 70 διώροφες κατοικίες που φαίνονται 
στο αριθμ. Αίλ σχέδιο κάτοψης και στο αριθμ. 11294-Α8 
15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 67 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια καθιστικό, κουζίνα λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμόν εξήντα εννέα (69) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 68 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κες, στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έ¬ 
χει εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενε¬ 
νήντα εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίαςεξ α¬ 
διαιρέτου επίτου όλου οικοπέδου 64 χιλιοστά (64 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και είκο¬ 
σι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΒΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα (70) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το διαμέρισμα 69 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη, στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα (104,61) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν εξήντα επτά (67) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 70 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδόν εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενή¬ 
ντα εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδι¬ 
αιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά 
(64 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τρία και είκοσι εννέα (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο και 

ΝΔ με το υπ’ αριθμόν εξήντα οκτώ (68) διαμέρισμα. 

Στοίχος 11 

Ο στοίχος ένδεκα (11) τύπου 232β περιλαμβάνει τις με 
αριθμό 71, 72, 73 και 74 διώροφες κατοικίες που φαίνο¬ 
νται στο αριθμ. Α1 λ σχέδιο κάτοψης και στο αριθμ. 11294- 
Α8 15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται ως ε¬ 
ξής: 

Το διαμέρισμα 71 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τρία (73) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 72 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα τέσσερα (74) διαμέρι¬ 
σμα 

ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 73του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 


ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα (71) διαμέρι¬ 
σμα. 

Το διαμέρισμα 74 του α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που ανπστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα ένα (72) διαμέρι¬ 
σμα. 

Στοίχος 12 

Ο στοίχος ένδεκα (12) τύπου 232Β περιλαμβάνει τις με 
αριθμό 75, 76, 77, 78, 79 και 80 διώροφες κατοικίες που 
φαίνονται στο αριθμ. Α1 λ σχέδιο κάτοψης και στο αριθμ. 

11294-Α815.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφονται 
ως εξής: 

Το διαμέρισμα 75 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα 
και 

ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το διαμέρισμα 76 του α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 77 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα πέντε (75) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
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ΝΑ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα εννέα (79) διαμέρισμα 
και 

ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 78 του α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάπα, καθιστικό, κουζίνα λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του και του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει; 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα έξι (76) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα (80) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 79 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα επτά (77) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 80 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
% 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει 
ΒΔ με το υπ’ αριθμόν εβδομήντα οκτώ (78) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Στοίχος 13 

Ο στοίχος δεκατρία (13) τύπου 2328 περιλαμβάνει τις 
με αριθμό 81,82,83,84,85 και 86 διώροφες κατοικίες που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/1 λ σχέδιο κάτοψης και στο αριθμ. 
11294 - Α8 15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγράφο- 
νται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 81 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιο- 
στά(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει 
ΒΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 82 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 


%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 83 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα πέντε (85) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα ένα (81) διαμέρισμα 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 84 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
% 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα έξι (86) διαμέρισμα 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα δύο (82) διαμέρισμα και 
ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το διαμέρισμα 85 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61 ) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τρία (83) διαμέρισμα 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 86 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα τέσσερα (84) διαμέρισμα 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Στοίχος 14 

Ο στοίχος δέκα τέσσερα (14) τύπου 232β περιλαμβάνει 
τις με αριθμό 87,88,89,90,91 και 92 διώροφες κατοικίες 
που φαίνονται στο αριθμ. Α/Ιλ σχέδιο κάτοψης και στο α- 
ριθμ. 11294-Α8 15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο και περιγρά- 
φονται ως εξής: 

Το διαμέρισμα 87 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
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και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ, (104,61 ) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 88 του α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
και ΝΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το διαμέρισμα 89του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμόν ενενήντα ένα (91) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα επτά (87) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 90 του α' ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 
%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει 
ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με το υπ’ αριθμόν ενενήντα δύο (92) διαμέρισμα 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 91 του ισογείου ορόφου που αποτελείται 
από δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και α¬ 
ποθήκη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση 
και έχει εμβαδό εβδομήντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά και 
ενενήντα εκατοστά (78,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εξήντα πέντε χιλιοστά 
(65 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν 
τέσσερα και εξήντα ένα εκ. (104,61) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 
ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν ογδόντα εννέα (89) διαμέρισμα 
Το διαμέρισμα 92 του α’ ορόφου που αποτελείται από 
δύο υπνοδωμάτια,καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθή¬ 
κη στην οποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει 
εμβαδό εβδομήντα επτά μέτρα τετραγωνικά και ενενήντα 
εκατοστά (77,90 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου εξήντα τέσσερα χιλιοστά (64 


%ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία 
και είκοσι εννέα εκ. (103,29) και συνορεύει: 

ΒΔ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΒΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

ΝΑ με κοινόκτητο οικόπεδο 

και ΝΔ με το υπ’ αριθμόν ενενήντα (90) διαμέρισμα 

Στοίχος 15 

Ο στοίχος δέκα πέντε (15) τύπου 31 4 περιλαμβάνει τα 
με αριθμό 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 και 100 διαμερίσματα 
σε τριώροφη πολυκατοικία, που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 
25.1.85 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11294/Α8/ 
15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό ενενήντα τρία (93) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εξήντα πέντε μέτρα και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (65,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και έντεκα εκ. (87,11 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης ενενή¬ 
ντα εννέα (99 % 0 ) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) 
και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα τέσσερα (94) διαμέρισμα του ι¬ 
σογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζί'Ό. λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα τρία χιλιοστά(83 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εν¬ 
νέα εκ. (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) 
και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα του α’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα του α’ ορό¬ 
φου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζί- 
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να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 % 0 ) αντίστοιχα, χρήση 
ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ' αριθμόν ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν ενενήντα πέντε (95) διαμέρισμα και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα επτά (97) διαμέρισμα του α’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα 
ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με το υπ’ αριθμόν ενενήντα έξι (96) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα οκτώ (98) διαμέρισμα του Β’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα του Β’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετο¬ 
χής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυ¬ 
στήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατό (100) διαμέρισμα Α με κοινό- 
κτητο οικόπεδο. 

Ν με το υπ’ αριθμόν ενενήντα οκτώ (9β) διαμέρισμα και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατό (100) διαμέρισμα του Β’ ορόφου α- 
ποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, 
λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμβα¬ 
δόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 μ 2 ) ποσοστό συνιδιο- 
κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ογδόντα 


τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετρα¬ 
γωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. (132,59 
μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρή¬ 
στων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151%) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα 
(211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν ενενήντα εννέα (99) διαμέρισμα και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος 18 

Ο στοίχος δέκα έξι (16) τύπου 314 περιλαμβάνει τα με α¬ 
ριθμό 101, 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, 

112,113,114,115 και 116 διαμερίσματα σε τριόροφη πο¬ 
λυκατοικία, που φαίνονται στο αριθμ. Α/2 25.1.85 σχέδιο 
κατόψεως και στο αριθμ. 11294-Α8 15.5.89 πολεοδομικό 
σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν ένα (101) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ογδόντα οκτώ μέτρα και τριάντα εκατοστά 
(88,30 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του 
όλου οικοπέδου εβδομήντα δύο χιλιοστά (72 %ο) που α¬ 
ντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα επτά, μη¬ 
δέν οκτώ εκ. (117,08 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις 
δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν 
είκοσι οκτώ (128 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 
%ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα. 
Το με αριθμό εκατόν δύο (102) διαμέρισμα του ισογείου 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τρία (103) διαμέρισμα του α' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ε¬ 
βδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα εκ. 
(123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι 
(136 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 
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Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα Ν 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν τέσσερα (104) διαμέρισμα του α’ 
ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρή¬ 
ση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν μετο υπ’ αριθμόν εκατόν τρία (103) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν πέντε (105) διαμέρισμα του α’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά(83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ μετο υπ' αριθμόν εκατόν τέσσερα (104) οικόπεδο. 
Το με αριθμό εκατόν έξι (106) διαμέρισμα του Β' ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά (93μ 2 ) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
εβδομήντα επτά χιλιοστά (77%ο), που αντιστοιχούν σε μέ¬ 
τρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα εκ. 
(123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής σπς δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι 
(136%ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196%ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά (107) οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τέσσερα (114) δια¬ 
μέρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν επτά (107) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ- 
δόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα εκα¬ 
τοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου 
επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46 %ο) που 
αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία και ο¬ 
γδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής 
στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης ο¬ 
γδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β μετο υπ’ αριθμόν εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 


Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν έξι (106) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν οκτώ (108) διαμέρισμα του Β’ ορό¬ 
φου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζί¬ 
να, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 μ 2 ) ποσοστό συνι- 
διοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146%) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα 
(211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν επτά (107) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν εννέα (109) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συ¬ 
νορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τρία (103) οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Το με αριθμό εκατόν δέκα (110) διαμέρισμα του ισογεί¬ 
ου ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εξήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (65,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα χι¬ 
λιοστά (54 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα επτά και ένδεκα εκατοστά (87,11 μ 2 ). Έχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης ενενήντα εννέα (99 %ο) αντίστοιχα, χρήση 
ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με πυλωτή και κλιμακοστάσιο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα του α’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τρία (103) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν δώδεκα (112) διαμέρι¬ 
σμα. 
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Το με αριθμό εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα του α ο¬ 
ρόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ2) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46%ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, χρήση 
ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα 
Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν ένδεκα (111) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν δέκα τρία (113) διαμέρισμα του α’ 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν δώδεκα (112) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέρισμα 
του β' ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδε¬ 
κα (211 %ο) και συνορεύει: Β με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν έξι (106) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέ¬ 
ρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα του 
Β’ ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και 
εβδομήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τρία και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει 
ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και 
κεντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντί¬ 
στοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) 
και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα 
Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα τέσσερα (114) διαμέ¬ 
ρισμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν δέκα έξι (116) διαμέρισμα του Β’ ο¬ 


ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα πέντε (115) διαμέρισμα 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Στοίχος 17 

Ο στοίχος δέκα επτά (17) τύπου 314 περιλαμβάνει τα με 
αριθμό 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139 και 140 διαμερίσματα σε τριόροφη πολυκατοικία, που 
φαίνονται στο αριθμ. Α/2 25.1.85 σχέδιο κατόψεως και 
στο αριθμ. 11294-Α8 15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα του ι¬ 
σογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ μέτρα και τριάντα ε¬ 
κατοστά (88,30 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ 
αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δύο χιλιο¬ 
στά (72 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκα¬ 
τόν δέκα επτά, μηδέν οκτώ εκ. (117,08 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128 %ο) αντίστοιχα, χρή¬ 
ση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρι¬ 
σμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν δέκα οκτώ (118) διαμέρισμα του ισο¬ 
γείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρατετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό συ- 
νιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι (146 
% 0 ) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 
Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κλιμακοστάσιο και πυλωτή 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα του α' 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρατετραγωνικά (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
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εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
έξι (136 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρι¬ 
σμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα του α’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, κου¬ 
ζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει εμ¬ 
βαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα 
εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 
του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ2). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισ¬ 
μα 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι ένα (121 ) διαμέ¬ 
ρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι ένα (121) διαμέρισμα του α’ 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ' αριθμόν εκατόν είκοσι διαμέρισμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα του Β’ 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθισπκό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
έξι (136 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενε¬ 
νήντα έξι (196 % 0 ) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι (120) διαμέρισμα Α με 
κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρι¬ 
σμα και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα του Β’ 
ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 


ντα τρία και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελ¬ 
κυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα 
και 

Δ με το υπ' αριθμόν εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέ¬ 
ρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι τέσσερα (124) διαμέρισμα 
του Β' ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά(83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146%) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα 
(211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Αμε το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι τρία (123) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι πέντε (125) διαμέρισμα του ι¬ 
σογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και 
έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τε¬ 
τραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινο¬ 
χρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα (151 
% 0 ) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 
Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα επτά (117) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα του ι¬ 
σογείου ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εξήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και ε¬ 
βδομήντα εκατοστά (65,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα 
χιλιοστά (54 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
ογδόντα επτά και ένδεκα εκατοστά (87, 11 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ενενήντα εννέα (99 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα τέσσερα διαμέ¬ 
ρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα του 
α’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι- 
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νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν δέκα εννέα (119) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρι¬ 
σμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρισμα του 
α' ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 
(46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι επτά (127) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρι¬ 
σμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρισμα του 
α’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93 μ2) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ) . Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι οκτώ (128) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα τέσσερα (134) 
διαμέρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα του β’ ο¬ 
ρόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδε¬ 
κα (21 I %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι δύο (122) διαμέρισμα 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρι¬ 
σμα και 

Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρισμα του 
Β’ ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδο¬ 
μήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ α¬ 
διαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά 


(46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομή¬ 
ντα τρία και ογδόντα πέντε εκ.(73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά 
συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής 
θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, χρήση 
ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα (130) διαμέρισμα Α 
με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρι¬ 
σμα και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρισμα του 
Β’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα 
(140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα ένα (131) διαμέρι¬ 
σμα Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα (140) διαμέρι¬ 
σμα. 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα τρία (133) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα (100,00 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα (0 %ο) καί συνο- 
ρεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο Α με κοινόκτητο οικόπεδο Ν 
με πυλωτή και κλιμακοστάσιο και Δ με κοινόκτητο οικόπε¬ 
δο. 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα τέσσερα (134) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, 
καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν ογδόντα οκτώ μέτρα τετραγωνικά 
και τριάντα εκατοστά (88,30 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου εβδομήντα δύο χι¬ 
λιοστά (72 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
κατόν δέκα επτά, μηδέν οκτώ εκ. (117,08 μ 2 ). Εχει ποσο¬ 
στά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρι¬ 
κής θέρμανσης εκατόν είκοσι οκτώ (128 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι έξι (126) διαμέρισμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρισμα 
του α’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έ- 
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ξι(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα 
και 

Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα έξι (136) διαμέρισμα του 
α’ ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστι¬ 
κό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και 
εβδομήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χι¬ 
λιοστά (46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τρία μέτρα και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). 
Εχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων 
και κεντρικής θέρμανσης ογδόντα ένα (81 %ο) αντίστοι¬ 
χα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα πέντε (135) διαμέρι¬ 
σμα 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν τριάντα επτά (137) διαμέρισμα του 
α' ορόφου αποτελείται απο τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία μέτρα τετραγωνικά (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
(123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα έξι 
(136 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν εβδομή¬ 
ντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν είκοσι εννέα (129) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα έξι ( 136) διαμέρι¬ 
σμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αρι θμό εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρισμα του 
Β’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 % 0 ) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα ένα εκ. 
(132,51 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σαράντα έξι 
(146 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδε¬ 
κα (211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέ¬ 
ρισμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Τόμε αριθμό εκατόν τριάντα εννέα (139) διαμέρισματου 
Β' ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έχει 
εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εβδομήντα 
εκατοστά (55.70 μ 5 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέ¬ 


του επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιοστά (46 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τρία 
και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετο¬ 
χής σπς δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης 
ογδόντα ένα (81 % 0 ) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκα¬ 
τόν δέκα επτά (117 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα οκτώ (138) διαμέρι¬ 
σμα 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 
Το με αριθμό εκατόν σαράντα (140) διαμέρισμα του Β’ 
ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) πο¬ 
σοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέ¬ 
δου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα ένα 
εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες 
κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν τριάντα 
έξι (136%) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν τριάντα δύο (132) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατό τριάντα εννέα (139) δια¬ 
μέρισμα. 

Στοίχος 18 

Ο στοίχος δέκα οκτώ (18) τύπου 232 περιλαμβάνει τα με 
αριθμό 141, 142, 143, 144, 145,146, 147 και 148 διαμερί¬ 
σματα σε τριόροφη πολυκατοικία, που φαίνονται στο α- 
ριθμ. -Α/2 25,1.85 σχέδιο κατόψεως και στο αριθμ. 11294- 
Α8 15.5.89 πολεοδομικό σχέδιο. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται σε τμήμα του ισογείου, έχει 
συμμετοχή στις δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης χίλια 
χιλιοστά (1000 %ο) και τα διαμερίσματα περιγράφονται 
ως εξής: 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα ένα (141) διαμέρισμα του 
ισογείου ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν 
σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εν¬ 
νέα εκ. (132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενή¬ 
ντα ένα (151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα - (0 %ο) 
και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με πυλωτή και κλιμακοστάσιο 
Το διαμέρισμα εκατόν σαράντα δύο (142) διαμέρισμα 
του ισογείου ορόφου που αποτελείται από ένα υπνοδω¬ 
μάτιο, καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και αποθήκη στην ο¬ 
ποία τοποθετήθηκε η ατομική θέρμανση και έχει εμβαδό 
εξήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά και εβδομήντα εκατο¬ 
στά (65,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί 
του όλου οικοπέδου πενήντα τέσσερα χιλιοστά (54 %ο) 
που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ογδόντα επτά 
και ένδεκα εκατοστά.(87,11 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετο- 
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χής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμαν¬ 
σης ενενήντα εννέα (99 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυ¬ 
στήρα - (0 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με πυλωτή και κλιμακοστάσιο και 
Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρισμα 
του α’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν εκατό μέτρα τετραγωνικά (100 μ 2 ) ποσο¬ 
στό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου 
ογδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 
(151 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ενενή¬ 
ντα ένα (191 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο Α με κοινόκτητο οικόπεδο Ν 
με κοινόκτητο οικόπεδο και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν 
σαράντα τέσσερα (144) διαμέρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα τέσσερα (144) διαμέρι¬ 
σμα του α' ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, κα¬ 
θιστικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώ¬ 
ρους και έχει εμβαδόν πενήντα πέντε μέτρα τετραγωνικά 
και εβδομήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτη- 
σίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι 
χιλιοστά (46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά 
εβδομήντα τρία και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν επτά (107 %ο) και συνορεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέ¬ 
ρισμα 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα τρία (143) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα πέντε (145) διαμέρισμα 
του α’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
βδομήντα οκτώ (178 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα τέσσερα (144) δια¬ 
μέρισμα 

και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρισμα του 
β’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,καθιστικό, 
κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και έ¬ 
χει εμβαδόν εκατό τετραγωνικά μέτρα (100 μ 2 ) ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου ο¬ 
γδόντα τρία χιλιοστά (83 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα 
τετραγωνικά εκατόν τριάντα δύο και πενήντα εννέα εκ. 
(132,59 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοι¬ 
νοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν πενήντα ένα 


(151 %) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα διακόσια ένδεκα 
(211 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 
Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 

και Δ με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα επτά (147) δια¬ 
μέρισμα. 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα επτά (147) διαμέρισμα 
του β’ ορόφου αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, καθι¬ 
στικό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν πενήντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και ε¬ 
βδομήντα εκατοστά (55,70 μ 2 ) ποσοστό συνιδιοκτησίας 
εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου σαράντα έξι χιλιο¬ 
στά (46 %ο) που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ε¬ 
βδομήντα τρία και ογδόντα πέντε εκ. (73,85 μ 2 ). Έχει πο¬ 
σοστά συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων και κε¬ 
ντρικής θέρμανσης ογδόντα τέσσερα (84 %ο) αντίστοιχα, 
χρήση ανελκυστήρα εκατόν δέκα επτά (117 %ο) και συνο¬ 
ρεύει: 

Β με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέ¬ 
ρισμα 

Α με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα έξι (146) διαμέρι¬ 
σμα 

Ν με κοινόκτητο οικόπεδο 
και Δ με κοινόκτητο οικόπεδο 

Το με αριθμό εκατόν σαράντα οκτώ (148) διαμέρισμα 
του β’ ορόφου αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, καθι- 
σπκό, κουζίνα, λουτρό και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 
και έχει εμβαδόν ενενήντα τρία τετραγωνικά μέτρα (93 μ 2 ) 
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οι¬ 
κοπέδου εβδομήντα επτά χιλιοστά (77 %ο) που αντιστοι¬ 
χούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι τρία και τριάντα 
ένα εκ. (123,31 μ 2 ). Έχει ποσοστά συμμετοχής στις δαπά¬ 
νες κοινοχρήστων και κεντρικής θέρμανσης εκατόν σα¬ 
ράντα (140 %ο) αντίστοιχα, χρήση ανελκυστήρα εκατόν ε¬ 
νενήντα έξι (196 %ο) και συνορεύει: 

Β με κοινόκτητο οικόπεδο 
Α με κοινόκτητο οικόπεδο 

Ν με το υπ’ αριθμόν εκατόν σαράντα επτά (147) οικόπε¬ 
δο και 

Δ με κοινόκτητο οικόπεδο. 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

1. Πίνακας που περιέχει τον αριθμό των κατοικιών, το 
στοίχο στον οποίο ανήκει κάθε μία, τον τύπο της κατοι¬ 
κίας, το εμβαδόν της αποθήκης, που ενδεχομένως αντι¬ 
στοιχεί ο αυτή, τα ποσοστά που αντιστοιχούν α’ αυτή σε 
χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και ψήφους 
και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε μ 2 επί του οικοπέδου. 

2. Το Σχέδιο Γενικής Διάταξης, στο οποίο εικονίζεται το ό¬ 
λο αρχικό οικόπεδο όπως αγοράστηκε από τον ΟΕΚ, το 
τμήμα αυτού που διατέθηκε για δημόσιους και κοινόχρη¬ 
στους χώρους, τα τμήματα αυτού που απαρτίζουν το οικό¬ 
πεδο του Οικισμού, οι χώροι του οικοπέδου του Οικισμού, 
που καταλαμβάνονται από δέκα οκτώ (18) στοίχους, οι χώ¬ 
ροι που καταλαμβάνονται από κάθε μία κατοικία κάθε στοί¬ 
χου και τα τμήματα του οικοπέδου του Οικισμού που ανή¬ 
κουν κατ’ αποκλειστική χρήση και κάθε κατοικία. 

3. Σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών. 

Όλα τα ανωτέρω, ευρίσκονται εντός φακέλου που έχει 
κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ναυπλίου Αικατ. Τσόλη 
και έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 3704/7.4.99 πράξη αυτού. 
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Δ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙ¬ 
ΚΙΣΜΟΥ 

Ο κανονισμός που διέπει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών 
του παρόντος Οικισμού και περιλαμβάνει: 

α) Το Γενικό Κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτη¬ 
τών σε σχέση με τους κοινόχρηστους χώρους του όλου 
Οικισμού και 

β) Τον Ειδικό Κανονισμό των συνιδιοκτητών κάθε πολυ¬ 
κατοικίας ή Στοίχου καταρτίστηκε δυνάμει των αριθμών 
23/76 και 87/77 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΕΚ και δημοσιεύθηκε στα με αριθμούς 441/76 και 


1296/77 φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ¬ 
χος Β), αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
πράξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού 
και αντίγραφα των ανωτέρω ΦΕΚ, πρέπει να μεταγρα- 
φούν με την παρούσα. 

Το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ. αποφασίζει η παρούσα απόφαση να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σε εφαρ¬ 
μογή του άρθρου 10 παρ. 2 του ΑΝ 163/67 όπως αντικα- 
ταστάθηκε και ισχύει τώρα. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


